WŁADYSŁAW 


BOSSOWSKI 


b. kierownik Teatru „Satyry“ w Katowicach 
więzień obozu hitlerowskiego, odzn. Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 47, po ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 26 listopada 1958 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

na cmentarzu rakowickim w sobotę dnia 29-20 b. m. o godzinie 9:15, 

po czym nastąpi odprowadzenie zwłok do grobowca rodzinnego, na 
które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


żona, synowie i rodzina. 
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